♦安全のため、手袋を使巧してください。 

♦片方の手を11111111部にあて、もう片方の手で樹 
脂部の端を巧す。 

♦ストリーマュニットを 樹脂部 カパーと 放電板 
にか觸する。 

•ストリーマユニ、ソトのを部品を国定部などに 
台わせてもとどおり組み立てます。 


ストリーマユニット 



- A ミ主意 


•ストリーマユニ、ントの分解および組立時は 
手を切らないようにま意してください。 




JIIIIII 部に指を 

あてまず。 


樹脂部の端を 
押します。 


お知らせ 

■光触媒集塵•臘寞フィルターは、定期的にお掃除してく 
ださい。 

下記の場合は交換をおすすめしまず。 

•素材が紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。 

•長期闇のご使巧でミちれがひど< なつた場を。 


■光触媒集塵•脱臭フィルター、給気フィルターとストリー 
マユニ、ソトは、お買い上げの號売店またはダイ丰ンお客 
様ご相談窓□にお申し込みください。 CM 目ページ1 


01 20 - 88 - 1 081 给国共通フリーダイヤル） 

FAX でのお問合わせは 0 ] 20-07-0881 (FAX 専用つ U— ダイヤル） 

http :// www . daikincc . conn に相談対応ホームぺージ） 


■を部品が法れたまま使用すると 

♦空気清を効果が得られません。 

参脱臭効果が得6れません。 

•冷房 • 暖房能力が落ちまず。 

垂ニオイが発生することがあリます。 


品 を 


を換の 

めやす 

光触媒集塵•脱臭フィルターセット （ 2做 

( gg ) 

KAF 011 A 41 S 

飾つ体 

光触媒集塵’脱真フィルクーセット （2 做 

KAF 011 A 42 S 

ボ、」〇年 

給気フィルクー (2 枚） 

KAF 963 A 43 

約1年 

ストリーマユニット 

KAFS 974 A 4 

— 



光轴1媒集塵•脱臭フィルター 


>フイルクー枠から外し、 

新しいフィルターと取り替える。 


♦フィルター枠のツメ （4 力所）を外し、 
新しいフィルターと取り替える。 


〔糸□ヌ\ソィ J レタ~ ) 

>フィルター枠のツメ （4 力祈)を外し、 
新しいフィルターと巧り替える。 


フイルター枠 



穴 A 

(4 力前 



光触媒集塵-脱臭フィルター 
(ストリーマユニット側） 


シメ と 
(4 力前 



フイルター枠 


-光舶媒集塵- 
脱臭フィルター 


ツメに 

(4 力前 


穴 

(4 力所） 




ツマミに r 前」の表示 


-フィルター枠 


一給気フィルター 

テープが下になる 
ようにセツトずる 

^^フイルクー枠 


♦光触媒集塵•脱臭フィルターは表裏の区別はありません。 

♦光触媒集塵•脱臭フィルクー（材質：紙）は燃えるゴミとして処分してください。 
参給気フィルクー（材質；ポ1」エステル）は燃えないゴミとして処分してください。 
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方まにしたがってください。 


交換のしかた/ストリ -71 こットの信と組なてのしかた 


各 フイ ルターの取外し-取付け [^34, 35^ 


快適に使いつづけるために 
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安全にお使いいただくために 


■室外ユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。 

落下のおそれがあります。お實い上げの郎売店またはダイキンお客様ごネ目談窓□にごネ目談ください。 

[►45ページ] 

■室内、室外ユニ、ントの吸&□、吹出□がふさがれていませんか。 

障善物があれば、運轟を停止し、ブレーカーを切ってから障善物を取り除いてください。 

■電源プラグの変形、破債、コンセントに差し这むときのゆるみはありませんか。 

■ぶ房•除湿運転を巧っているとき、ドレンホースから正しく排水されていますか。 

排水されていないと、室内ユニットからかがもれるおそれがあります。 

この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 



長期間使わないと 


① 晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。（内部クリーン 
運転のしかた 〔► sg ページ 1 ) 

② 運転停止後、電源プラグをおくか、ルームエアコン専巧のブレーカーを切る。 

③ エアフィルターを掃除して、もとどおり取りがける。 

④ リモコンの電她を取化す。 


参エアコンは運転しないときでも電 
力を消費しまず。 i w ページ I 

♦再びご使巧される場合は、電源プ 
ラグをコンセントに差し化む、ま 
たは ブレーカーを 入れてください。 


こんなときは 


■運乾やに停電になったら 
通電後僅お/停止)を巧して運転を 


再開してください。 


■雷がなりだしたら 

落雷のおそれがあるときは、エアコン保護の 
ため、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレー 
力一を切ってください。 
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巧障かな？ 


春室内ユニットや室外ユニットの吸込□、吹化□をふさいでいませんか？ 
運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってから障害物を 
取り除いてください。 

リモコンで再度運転しても、曲色マルチモニターランプが点滅する場 
をは、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの紙売店にご連絡く 
ださい。[►42, 43ページ 1 

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。 


途中で運乾が止まる 

(41 色マルチモニターランプが点滅) 


リモコン信号を受信しない、 


I * 

•、も， K’:’:• 

ザ:^:::::::: 


感度か悪い 


:!:を を 1 

•乾電池が消耗しており誤作動を起こしてし^る可能性があります。 


\ 


すべての電池を同時に新しいアルカリ電池に交換してください。 

表示が薄い、出ない 

r 

If j 

を::;:::冉 f :::::::::: 

詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。 fMO ペ-ジ 1 

表示が勝手に変わる 





運乾が止まった 


□X 

::::::: 巧出 ti::::: 

♦電圧が急に大き < 変動した場合、製品保護のため、停止することがあり 

(化色マルチモニターランプは点の） 


;i お;;*な 

は 

ます。 3 分後自動的に運転を再開します。 



;; お;幻な;お 

i •時刻入クイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になる 

途中で運乾が止まる 



ように、最長 1 時闇前から運転を始めます。この間にリモコンを操作(運 

(時刻入タイマー運乾中） 


ん 

転/停止ボタンを除く）すると、停止するようになっています。リモコ 
ンで再度運転してください。 


参エアフィルクーが巧れていませんか？ 


参ブレーカーまたはヒューズが切れてし"'ませんか？ 

•電源プラグが外れていませんか？ 

参停電ではありませんか？ 

参リモコンの電池は入っていますか？ 

•タイマーそ約のしかたを闇違っていませんか？ 

垂電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切リ、リモコンで再度 
運転をしてください。 

それでも虹色マルチモニターランプが点滅する場合は、エラーコードを 
ご確認のうえ、お買い上げの販売店にご連絡ください。 rM 2. 43ページ 1 
電源プラグをおくか、ブレーカーを切ってください。 


さらら隙湿-除湿ぶ房-ぶ房運乾を 
停止しても運乾し続ける 



iMi 

を鷹を;;; 

•自動内部クリーン運転を行っているためでず。 

i 

:;: たす i* 牛 .:-::;: 

自動巧部クリーン運転を途中で止めたいときは闲部クトシ)を 2 秒闇押して 

\ 

;;; お ; お ; 

ください。 （^29 ページ） 

f 

;;;里;; 职;が 度;; 

mMm ： 

(お好みに合わないときは、リモコンの矮定切換')で、内部クリーン「切」に 


iliii 

してください。）（に8ページ] 


運乾しない 

(化色マルチモニターランプが 
消无ている） 


運乾しない 

(虹色マルチモニターランプが点滅) 


修理のご依頼やお問い合わせの前に、 UTF の内容を確認してください。 
それでもまだ異常があるときは、または [ 


にご相談くださし、。 


【►45 ページ 


運乾を停止してすぐに再運転したとき 
運乾モードを変更したとき 


'Wm：. 

i;i 画 ! 

卡 

あ 

ぉお张苗 

囑;ぉミ 

111111 


>エアコンを保護するためです。 
3 分間お待ちください。 


〕 


お買い上げの販売店 


ダイキンお客様ご相談窓 □ 


お調べください 


必要なときに 


お調べ<ださい 


途中で止まる 


運拓しな3 
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故障かな？ 


参エアフイ ルターがミちれ ていませんか？ 

♦室内 ユニッ トや室外 ユニッ トの吸込□、□夕化□をふさいでいませんか？ 
♦ リモコンの設定温度は適切ですか？ 

♦窓や扉が開いていませんか？ 

♦風量調節、風向調節は適切ですか？ 

♦換気扇が回つていませんか？ 


修理のご依頼やお問い合わせの前に、 UTF の内容を確認して<ださい。 
それでもまだ異常があるときは、または 


ダイキンお客様ご相談窓 □ 


にご相談くださし、。 


CM 5 ページ 



暖房運乾のときすぐに風が出ない 



♦エアコンを暖めています。 

1 〜 4 か闇お待ちください。 




故 

隋 

參屋外のニオイを吸い込むことがあリまず。うるる加湿運転を停止して、 



i 

で 

こオイの原因を取り除いてください。 


エアコンからイヤなニオイがする 

i 

は 

•室内ユニットにしみついた、お部屋のニオイなどを□夕き出すためです。 



1 

衣 

(室内ユニットの就浄をおずずめしまず。ダイキンお客様ご相談窓□へ 



r 

y 

ま 

ご相談ください。 fMS ページ I) 




せ 

ム 

♦ r 風量自動」設定で、冷房•除湿ち房•さ 66 除湿運転する、またはドラ 


さらら除湿-除湿ぶ房-冷房運転を 


/U 

イキープを r 人」に設定すると、室内ユニットにこもったイヤなニオイ 


したとき 



を抑えるこオイないス機能が働きます。 





4 日秒お待ちください。 


♦を媒を制御する弁や、電気部品が作！！]ずる音です。 

•エアコン内部に)ち媒が流れているためでず。 

♦エアコン巧部のを媒の流れが切り換わるときの音です。 

♦温度変化でエアコンがわずかじ伸び縮みするときの音です。 

♦部屋を閉めきって換気扇をまわしたとき、エアコン内部から闇こえて 
くる音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。 

♦前面パネルが開開するときに、電気部品が作動する音です。 

♦ストリーマ放電の音です。 

•加湿された空気や換気された空気が放化される音です。 

♦屋外の温度、湿度によっては運転音が変わる場合があります。 

< ♦換気運転をしている音です。（を房、暖房などの運転中に換気運転を 
連動させている場ろは、換気運転だけを停止することができます。） 

(に0 ページ I 

■運転音が変化する 

参加湿巧ファンが動いたり止まったりずるためです。 

♦製品保護のため停止後も3分間は加湿用ファンが回ります。 

参室外ユニットじ付いた霜を取り除いていまず。 

3〜10分閨お待ちください。 


運輯や-停止やに 
「カチッ」という音 

水の流れるような音 

「プシュー」という音 

「ピシッ」という音 

「ポコッポコッ」という音 

前面バネル作動時に 
「カチ、シカチッ」という音 

「シュー」「パチパチ」「ジー」 

という音 

うるる加湿運転、換気運乾中に 
「シュー」という音 

口一」という音 

うるる加湿運転中に音がする 

ろるる加湿運転を停止しても 
室内ユニットから音がする 

暖房運乾中に運乾が止まり、 

水の流れるような音がする 


よくぶえない-暖まらない 


敏障ではあ y ません 



お調べください 



音がずる 


拿ない•雲急い 
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巧障かな？ 


参運範中、本体内部に手を入れていませんか？（触れていませんか） 

手を入れると（触れると）、静電気などの影響で誤作動する場合があり 
ますので本体内部には手を入れないでください。 

参霊や無線などによリ誤作動する場含があリまず。 

誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切 
り、リモコンで再度運転をしてください。 


♦パネルに異物がはさまっていませんか？ 

障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。 

それでもパネルが開かず、虫 I 色マルチモニクーランプが点滅する場合 
は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはダイキ 
ンお客様ご相談窓□にご連縮ください。¢42, 43ぺ-ジ） 


■暖房運転のとき 

♦室外ユニットにがいた霜を取リ除き、水や湯気として化ずためでず。 

■冷房運転などのとき 

♦室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。 

♦冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風でをやされて霧になるためです。 

♦冷房逞転または除湿冷房運転後にさらら除湿運転した場合、熱交換器 
に付いた水分が蒸発ずる ためです。 


♦ストリーマユニットが確実に取り付けられていますか？ 

運転を停止し、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、 
ストリーマユニ、ソトの巧付けを確認してから、電源を入れリモコンで 
再度運転をしてください。[►34, 35ページ] 

それでも虹色マルチモニターランプが点滅する場合は、エラーコード 
をご確認のうえ、お買い上げの販売店またはダイ丰ンお客様ご相談窓 
□にご連絡ください。542, 43ページ〕 


♦リモコンの d を扭換1で r モニター切」になっていませんか？ ( 728ぺ-ジ j 


■運転を停止した直後 

♦製品保護のため1分間は室外ユニットのファンが回ります。 

■運転を停止している間 

参屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回る 
ことがありまず。 

参エアコンか'暖まっていないためでず。 

参如っトクナビで表示する温度は、室内ユニット付おの値を示していま 
ず。通常、お部屋の温度を設定温度におづけるために、暖房(加湿暖房） 
骑は高めに冷房（陈湿ぶ房）時はイ岳めに表示されます。めやすとしてお 
使いください。(►24, 25ページ] 


室外ユニットから水や湯気が出る 


室巧ユニットから羅が出る 


空清運斬開始時もしくは運おやに 
虹色マルチモニターランプが 
一定時間 （2 巧間）点滅する 


的;色マルチモニターランプが 
消えているのに運乾する 


運歸停止中に室内かユニットの 
ファンが回る 


さらら除湿運き i 開始時に冷風が出る 


知つトクナビで表示させる温度が、 
設定温度よりも高め（暖房時)、 
または低め（巧房時）に表示される 


運轟中、急に動きがおかしくなる 


前面パネルが開かない 

(化色マルチモニターランプが点滅) 


♦室内•屋外の周囲げ況によっては設定湿度にならない場含があります。 


設定湿度まで上がらない 


故 

障 

で 

は 

あ 

り 

ミ 

せ 

ん 

〈加湿暖房運転時〉設定温度を下げて < ださい。 

〈うるる加湿運転時〉リモコンの湿度ボタンで設定湿度を「連続」に 
してください。 

設定湿度まで下が 6 ない 

〈除湿冷房遲転時〉設定温度を下げるかさらら除湿運転に切り換える、 
またはリモコンの〔諸を m ] で、いつでもさらら「入」 
に切リ換えてください。 （► SS ペー:;） 

〈さらら陈湿運転時〉設定温度を下げて<ださい。 

設定湿度より下がり過ぎる 

〈除湿ぶ房運転時〉設定温度を上げて < ださい。 

〈さらら除湿運転時〉設定温度を上げるか除湿を房運転に切り換えてください。 
•除湿冷房は、屋外温度がよ U 高いときにおすすめの運転です。 


お調べ<ださい 


敬障ではあ y ません 


お調べ<ださい 


故暖ではありません 


必要なときに 


化•霧が出る ■本巧表お ■その他 
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虹色マルチモニタ ~ ランプが点滅するとき 



(運乾ランプ） 


;變ぉ項；風"お i 

:•'•が-み 

置 li 纖鬻 Ilf 言讀齊11酌 

細 S3I 囊 ..ir 


巧.”ミ： 


虹色マルチモニターランプが点滅するとき（巧部クリーン運転 
やは除く）は、電源プラグを抜く、またはブレーカーを切り、 
もう一度電源を入れ運範をわってください。 

それでも虹色マルチモニターランプが点滅するときは、じ(下の手順にしたがって 
エラーコー ドを確認し、対応を行ってください。 





1 


ーコードを確認する 


リモコンをエアコン本体に向けて 
r 取ミ肖1 を5秒間巧す。 

参リモコン表示部にエラーコードが 
表示されます。 


A 5異窜 


2 


(表示例） 


エラーコードを確認し、 

下表の操作と巧応を巧ってください< 


エラーコードと確認巧容 


A5 

エアフィルターがミちれていませんか？ 


AH 

ストリーマユニ、ソトが確実[こ取リ付けられて 
いますか？ 


C7 

前面パネルに異物がはさまっていませんか？ 

E7 

室外ユニ、ソトのフアンに棒などの 
異物が入っていませんか？ 



F3 ， F6 ， L3 ， L4 ， L5 

車などで室外ユニットの峽出)□を 'け—— 
ふさいでいませんか？ 

室外 ユニッ トを保護するカバーなどを 
外し忘れていませんか？ 

上記 • W 外のエラーコードの場合 


缉ィ乍と対応 

運転を停止し、エアフィルターのお手入れをしてください。 


(►31〜：36ページ] 

その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度 
電源を入れて運転して<ださい。 


運転を停止し、電源プラグを巧くか、ブレーカーを切ってから、 


ミぶ;‘::‘‘ 


I 


ストリーマユニ、ソトの取付けを確認してください。 作34, 35ページ1 
若の後、もう一度電源を入れて運転してください。 


■ 


■ 


電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってか6、障害物を取 
り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。 


電源プラグをおくか、ブレーカーを切ってから、異物を取り 
隙き、もう一度、電源を入れて運転してください。 


電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障童物を取 
り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。 


1 M 3 ページ） 
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•虹色マルチモニターランプが点滅していないげ態でも、エラーコードが表示されることがありますが、 
異常ではありません。そのまま使巧してください。（エラーコードの履歴が表示されていまず。） 
♦その他動作が気になる場をは、 r 故障かな？」をご確認 < ださい。 (►お〜41ページ] 
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J 口香了！^ ^人 レ、つ 

1ボ址とアソタ~ヴ~ピス 


必ずお読みください。 


保証について 

■保証書（別添）は飯売店で所定事項を記入し 
てお渡ししますので、記載事項をお確かめ 
のうえ、大切に保管して<ださい。 

■保証期闇はお買い上げ日から1年間、ただし 
冷媒系統部分については日年間です。 

<保証期間中> 

保証書の規定にしたがって化張修理させていただきます。 
その際には、「保証書」をご提示ください。 

<保証期間経過後> 

修理すればご使巧できる場をは、有料にて修理させて 
いただきます。 

修理料金は、技術料十部品代十出張料などで構成され 
ています。 



修理を依頼されるとき 


■ 39 ページ〜43ページにしたがって調べていただき、 
なお異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグ 
を抜<か、ブレーカーを切って、お買い上げの販売店ま 
たはダイ丰ンお客様ご相談窓□にご連絡ください。 


ご連絡いただきたい巧容 

1. 品をルームエアコン 

2. 機種を室内ユニット参照 

3. お買い上げ年•月•曰 

4. 異常内容(できるだけ員体的に） 

5. 電話番号•ご住巧■おを前 

6. 室外ユニットの設置場戸斤 



機種を 


補修巧性能部品の保有期間について 


■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期闇は製造 
巧切り後10年でず。 

•「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品のことでず。 


点検整備のおすすめ 


■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニット 
の内部がミちれ、性能が低下する場合があリまず。また、 
ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿 
水の排水経路をつまらせ、室内ユニットからの水もれ 
の原因になることがあります。通常のお手入れとは別 
に点お整備をおすすめしまず。点お整備はお買い上げ 
の販売店にご相談 < ださい。 

なお、この場をは実費が必要となります。 


エアコン內部の洗ミきについて 


■市販のエアコン洗浄剤をご使用されまずと、除菌タカ果 
が損なわれたリ、場合によっては熱交換器や機械内部 
の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水もれなどの不 
具合が発生するおそれがあります。 

熱を換器のミ先ミきについてはお買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 
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お客様ご相談窓口 


商品に関する修理-消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべてのお問合わせは 巧ス宇ク5シタクトセンター I へご連絡ください。 
電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。 


タイホン II ンタブト它ンタ • 

(お客様総合窓口） 


01 20-88-1 081(全国共通フリータイヤル） 

FAX でのお問合わせは 01 20-07-0881 (FAX 専用つ U- ダイヤル） 

http :// www . daikincc . com に相談対応ホームぺージ） 


営業時間： 24時間36己曰が応いたします。 

巧応業務：商品に関するずべてのご相談-お問合わせをお受けいたします。 

(空調機の修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品•消耗品•補用部品の販売など） 


♦ダイキンエ業サービス拠点所在地一覧 


• SS はヴービスステーシヨンの略で ず。 


札 幌 S S 
仙 台 S S 


干 065-0016 札幌市東区化16条東19 
干 984-0032 仙台市若林区猜井字堀口 15-5 


城 


南 

S 

S 

世 

田 

谷 

S 

S 

江 


東 

S 

S 

富 


飾 

S 

S 

練 


馬 

S 

S 

を 


摩 

S 

S 

千 


葉 

S 

S 

松 


戸 

S 

S 

横 


お 

S 

S 

戸 


塚 

S 

S 

厚 


木 

S 

S 

〇 

< 

ば 

S 

S 

宇 

都 

宮 

S 

S 

高 


崎 

S 

S 

草 


加 

S 

S 

川 


越 

S 

S 

お 


本 

S 

S 

新 


潟 

S 

S 


干 143-001 日大田区大森西 3-29-7 
干154-日日24世田谷区=ま干茶屋 1- 日-19 
干135-加16江東区東陽 5-29-3 第2ま陽ビル 1 F 
干 124-0013 葛飾区東立石 1-19-2 
干 176-0012 練馬区豊玉化 4-23-10 
干 183-0055 府中市府中の 2-21-4 
干26日-0007干葉巿中央区巧光 1-14-7 
干27日-2253松戸市曰暮3 - 17 - 2 
干 225-0014 橫お巿青葉区挂田西1 - 6 - 5 
干 244-0 卵6橫ミ兵市戸塚区上品濃14 - 2 
干 243-0032 厚木巿恩ち 4-5-87 
干 305-0841 つくば市御車が丘3 
干 321-0954 宇都冨市元今泉 3-4-1 
干37日-0018高崎巿新保の6 4 - 1 
干34日-0013草加巿松江の2 - 15 - 1 
干35日-1124川越市新宿町1 - 4 - 6 
干39日-0852松本市大字島立110日-1 
干95日-0941新漏市中央区わ池 4-17-33 


草 


津 

S 

S 

干 525-0027 

草 

津市野村1 - 1 - 

6 

京 


都 

S 

S 

干601 -8393 

京都市南区吉祥院中河原里西町15 


巧 


S 

S 

干 593-8326 

巧市西区鳳西町 1-69- 

2 

大 


阪 

S 

S 

干 530-0034 

大 

販市化区錦町4 - 8 

2 

阿 

倍 

野 

S 

S 

干 530-0034 

大 

阪市化区錦町4 - 8 

2 

吹 


田 

S 

S 

干564-日044 

吹 

田市南金田 2-23-1 

7 

枚 


方 

S 

S 

干 572-0077 

寝 

屋川市点野5 - 2 2 - 1 

0 

神 


戸 

S 

S 

干651 -0083 

巧戸市中央区お逛通 2-1-30 兰宜国際ビル 6 F 

姫 


路 

S 

S 

干67日-0974 

姫 

路市飯田1 - 7 

2 

奈 


良 

S 

S 

干 630-8453 

奈 

良市西九条町 3-5 - 

7 


陋因础 


広 

島 

S 

S 

干 732-0802 

広 

島 

市南区大州5 - 

9-7 

岡 

山 

S 

S 

干700-日976 

岡 

山 

巿辰己2 0 - 1 

110 

米 

デ 

S 

S 

干 683-0004 

米 

モ 

市上福原6 - 2 

-17 

福 

山 

S 

S 

干721 -0973 

福 

山 

市南蔵王町2 - 1 

2-6 

徳 

島 

S 

S 

干770-日873 

お 

島 

市ま';中洲1 - 

-17 

高 


S 

S 

干761 -8071 

高 

松 

市伏石町214 

1-2 

松 

山 

S 

S 

干791 -801 目 

ネ公 

山 

巿义万ノ台6 3 

4-1 


北陸地区 


北 

陸 

S S 

干921 -8062 

金 

ミ尺 

市 

新 

保本3 - 5 9 

冨 

山 

S S 

干 939-8261 

ち 

山 

巿 

预 

原4 21 - 1 

福 

井 

S S 

干91日-0842 

福 

井 

市 

開 

発3 - 3 4 0 2 


岐 阜 S S 〒加日-8268岐阜巿茜部菱野3 - 213 - 1 
を古屋 SS 干4日日-00日日名古屋市港区南十一番町 4-3 

安 城 S S 干 446-0074 安城市井が；山町高見 5-1 

津 S S 〒日 14-0823 ま市大き半田字池の日 69-1 

静 岡 SS 干 422-8036 静岡市酸';可区敷地1 -12-7 


:] ヒ九州 SS 干 803-0 如1化九州市ル倉；！ヒ区西港の 3-4 

福 岡 SS 干 811-2207 お屋郡志免の南里1 -10-1 

鳥 栖 S S 干841-日贴5鳥栖市養父お 473-2 

長 崎 S S 干85日-日025長崎市今博多町 20-1 

熊 本 S S 干 862-0968 熊本市馬渡1 - 1日-15 

大 分 S S 干 870-0921 大分市款原 4-1 日- 21 

宮 崎 SS 干8如-0912宮崎市大きホ江きお江田701 

鹿巧島 S S 干 891-0115 鹿兒島市東開町5 - 12 
那 覇 S S 干 901-0155 那覇巿金城日- 3-4 


エアコンを廃棄する場合は 


2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様びご使用ミきみのエアコンを 
廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）を 
おま化いいたださ、対象商品を販売店や巿町村に引を渡すことびホめられて 
し1ます。 

SS03 ⑤ A 


画 S なときに 
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保証書 （1)、 リモコン（1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取がネジ（2)，単4乾電池（2)、 
光触媒集塵•脱臭フィルター(2)、給気フィルター(1)、スト IJ - マおそうじチェツクシート （1) 
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如 





内 F 28 LTGRS-W 

S 28 LTGRS-W - 

外 R 28 LGRS 


内 F 40 LTGRP-W 

S 40 LTGRP-W - 

外 R 40 LGRP 

,,=耳が及説明書 （1 )、 


♦を房 • 暖房運転特性は日本工業規格 （JIS C 9612) に基づいた数値です。 

♦この仕様数値は 50 Hz ■ 60 Hz 共通です。 

•停止のときもマイコンを働かせるため、狗 0.6 〜 0.8 ワットの電力を消費します。 

(乂タイマー設を時やおつトク操作時また圧縮機の予熱時は綿10〜35ワットの電力を消費します。） 
♦本機の能力 • 消費電力は性能が安定:した後の散値を示していまず。 

♦製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。 

•暖房低温能力は外気温2での場合を示しています。 


通年エネルギ I 消費効率 


6 

d 


ぶ暖房平均エネルギ—消費効率 


別 


6 


源 


相 


〇憑 

〇最巧 

パ巧 
単室 


W 彰 
単室 




類 


ぶ房-暖房兼巧セパレ—卜お(インバ—夕 I ) 








































































































































































































































































































































































































長期使用製品を全表示制度(こ基づく本体表をについて 


経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることをミ主意噢起するために電気巧品安全法で義務イ寸けられたじ(下の 
内容を室内ユこ、ソトに表示しています。 

A 「 《【設計上の標準使巧期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 

経年劣化による発火•けが等の事故に至るおそれがあります。 


※設計上の標準使巧期間とは 

♦運転時闇や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づ<経年劣化に巧して、製造した年から安全上支障な<使用 
ずることができる標準的な期間でず。 

•製造年についても、室内ユニットに西暦4巧で表示しています。 

♦設計上の標準使巧期園は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。 

•設置状ミ兄や環境、使巧頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的 L ソ外でご使用された場合は、設計 
上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発义、けがなどの事故に至るおそれがあります。 

■標準使用柔件日本を巧を調工業を自を基準による 



電源電圧 

製晶の定格電源 • 電圧による 


周波数 

50 /60 Hz 



室内温度 

27で（乾球温度） 


冷房 

室内湿度 

47%(湿球温度19で） 


室外温度 

35で（乾球温度） 

環境条件 


室外湿度 

40%(湿球温度24で） 



室内温度 

20で（乾球温度） 


暖房 

室内湿度 

59%(湿球温度15で） 


室外温度 

7で（乾球温度） 



室外湿度 

87%(湿球温度6で） 


設置条件 

製品の据イ寸説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居園 

部屋の広さ 

機種能力に見合ったにさの部屋(畳数） 


1年間の使巧日数 

東京 

を房6月2日から9月21日までの112日間 


モデル 

暖房10月28曰か64月14日までの169日間 

想を時圍 

1曰の使用時間 

ち房9時商/日 
暖房7時園/日 


1年間の使用時間 

ぶ房：1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 


必要なときに 
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タイ丰ンエ策觀巧含 41 

本社干 530-8323 大阪市北区中略西二下目4番12号梅田センタービル 
東京支巧干10卜0075東を都港区港南二 T 目18番1号 JR 品川イーストビル 


ご購入店名 


こ次元バーコードは製造用コードです。 

この取扱説明書は 
再生紙を使用しています。 


掘が年月日 _^_5_^ 

3P 253944 -1IM09 目 044 の 909)E 


ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後]0年です。 


長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に 


特定化学物質の含有状況表示ウてブサイト 
http :// www . claikin . co . jp / csr / env / j - nioss.htnnl 


iimk 

タァコン/ 


フ□ンについて 

家庭用エアコンには最大で C 02 ( 温暖化ガス） 
3,60 Ok 弓（マルチシステムの場合は10,500 kg ) 
户爸を3に相当するフ□ン類が封入されています。 

地球湿暖化防止のため、移設•修理•廃棄等に 
あた]てはフ日ン類の隨が必要です。 


この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）び封入さ 
れていることを、ご認識いただくための表示です。 

エアコンの取り外し時はフ □ ン類の回収び必要です。 

廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づさ適正な引さ渡し 
をしていただければ、確実にフ□ン類の適正処理がされます。 



空清-換気運転をすることにより、ストリーマ放電の 
分解力でウイルスやイヤなニオイを抑え、お部屋の空 
気をきれいにします。 

また、屋外の新鮮な空気を取り入れることびでさます。 


このぶうな症状 
はありませんか？ 


























































